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Ítem 1t: SCP-534 
Clase de Objeto: Euclid 


Procedimientos Especiales de 
Contención: Todas las instancias de 
SCP-534; SCP-534-1, -2, y -3, han de 
estar mantenidas en una recámara de 


contención hermética con cubierta de eN — le 
SCP-534-2 (Centro a la derecha), SCP-534-1 


plástico. La entrada a la recámara de 
(Alrededores) (20x) 


contención ha de realizarse a través de 

una exclusa de aire doble, la cual debe 

estar equipada con desinfectantes de alto-grado. Siendo la excepción las pruebas, todo el 
personal que entre a la recámara de contención de SCP-534 debe vestir trajes anti- 


peligros biológicos de clase tres. 


Descripción: Aunque los mecanismos biológicos que los ayudan aún no se comprenden 
completamente, SCP-534 parece ser una colección de varias células de sangre humana 
distintas y fragmentos de células que tienen su tamaño incrementado cientos de veces. 
Los componentes de SCP-534 han sido puestos en tres diferentes clasificaciones: SCP- 
534-1: Eritrocitos, SCP-534-2: Neutrófilos, SCP-534-3: Trombocitos. Todas las muestras de 
SCP-534 parecen tener la habilidad de sobrevivir mientras "flotan" en el aire, y se ven 


afectadas por las corrientes de aire. Todas las concentraciones de células parecen coincidir 


con la sangre normal, con SCP-534-1 comprendendiendo aproximadamente el 97% de 
SCP-534. Ninguna instancia de SCP-534 requiere de nutrientes. 


SCP-534-1 actúa de una forma parecida a la de los eritrocitos promedio, pero teniendo un 
tamaño de 1.77 mm. Absorben oxígeno del aire a su alrededor. Al entrar en contacto con 
células vivas de otro organismo, SCP-534-1 difundirá oxígeno activamente dentro del 
organismo. Debido al gran tamaño de SCP-534-1, la sobresaturasión es común. Permitir 
que SCP-534 entre en contacto o toque zonas de tejidos vivos puede causar 
envenenamiento por oxígeno, resultando en la muerte de la zona afectada. SCP-534-1 


parece tener una vida útil indefinida. 


SCP-534-2 tiene un tamaño promedio de 2.2 mm y llevará a cabo la fagocitosis sobre 
cualquier material orgánico exterior con el que entre en contacto. Las muestras de aire de 
el área de contención de SCP-534-2 han demostrado que están 99.9% libres de patógenos. 
Los Sujetos que entran a áreas que contengan grandes cantidades de SCP-534-2 reportan 
tener una picazón en su piel debido a SCP-534-2 destruyendo su epidermis. La exposición 
continua a SCP-534-2 resultará en los Sujetos siendo "comidos vivos". SCP-534-2 muere 


normalmente. La masa restante es comida por otras instancias de SCP-534-2. 


SCP-534-3 mide generalmente 0.5 mm de diámetro. SCP-534-3 liberará proteínas 
normales tras ser perturbado, resultando en que varias instancias de SCP-534-1 coagulen. 
Los tamaños registrados de los coágulos han medido hasta 3 centímetros de largo. Los 
Sujetos que se quedan en una zona con grandes cantidades de SCP-534-3 y SCP-534-1 
estarán cubiertos de coágulos en aproximadamente 1 hora. Inhalar a SCP-534-3 y a SCP- 
534-1 simultáneamente es letal. Al igual que SCP-534-1, SCP-534-3 parece tener una vida 


útil indefinida. 


SCP-534 fue originalmente descubierto por el personal de La Fundación en el sector de 
biología de los Laboratorios Prometeo, con notas indicando su creación como "un 
reemplazo para todas las transfusiones de sangre". Aunque SCP-534-2 se multiplica 
rápidamente, SCP-534-1 y SCP-534-3 son incapaces de reproducirse y fueron 
encontrados en una cantidad limitada. Actualmente no hay forma de reproducirse a SCP- 


534-1 y -3, y se aconseja al personal que tenga cuidado al manejarlos. 
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El contenido de la comunidad está disponible bajo a menos que se indique lo 
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